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SYSTEMBESCHREIBUNG 


Objektbestandteil; CB-Funkgerät für die Betriebsart Frequenzmodulation 


Objektmerkmale: Frequenzbereich: 
26,965 ... 27,405 MHz 
HF-Ausgangsleistung: 
4W 
Sendeart: 
F3E 
Frequenzhub (max.}: 
1,8 kHz 
Betriebskanäle: 
40 
Betriebsart: 
Wechselsprechen auf einer Frequenz 


Spannungsversorgung: 
` 13,2 V DC 
Anschlüsse des CB-Funkgerätes: 
Koaxbuchse für Rundstrahlantenne 
6-polige Mikrofonbuchse für beliebige Mikrofone z.B. mit 
Vorverstärker oder Selektivrufgeber und -auswerter oder Ka- 


nalwechselschalter 


Anschlußbuchse für Zusatzlautsprecher 
Bezeichnung: EXT 


Anschlußbuchse für ein Feldstärke-Anzeigeinstrument 
Bezeichnung: S-Meter 


Anschlußbuchse für Stromversorgung (13,2 V DC) 


Anschlußbuchse für Durchsagelautsprecher 
Bezeichnung: PA 


